جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1099 رقم الصفحة من 1 إلى 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثانوية المعلمين الأهلية للبنين 
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ناج 297 


6 | جعفر عباس على هلال 
1421911099007 حسن عبد الرزاق حسن سرحان 


نا ادم ا قن |[ط زإتن | © | ل- | 66 | فى 


1421911099009 حسين حميد عبد الرضا عساف 





10 1421911099010 حسين عماد حمدان جاسم 


A 
سے‎ 


69 | : 

| 68 | : 

71 | حسين وسام سيد عيود | 50 | 

2 | 1421911099012 | حيدر احمد عبد الحسين هادي |41 50 1 
3 | 1421911099013 | ذو الفقار ابراهيم فاضل محمد 8 | 73 | 7 | 87 | ناج | 318 
ا ا 64 258 
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4 | 1421911099024 | محمد حيدر هاشم طعمه 55 56 41 50 مكمل 0 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 1099 رقم الصفحة من 2 إلى 2 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثانوية المعلمين الأهلية للبنين 














| 1421911099025 | محمد رائد احمد رفاس ا | 54 | 42 | 42 | 50 | مسل 
| 1421911099026_| محمد صبيح حمزه شراد 0 | 36 | 20 | 20 | 27 

| 1421911099027 _| محمد عبد الستار فتحي محسن ا | 80 | 80 | 70 | 97 | نم 
| 1421911099028_| محمد مهدي عبد الحسين ابراهيم ا | 54 | 63 | 40 | 52 | مكل 
| 1421911099030_| مهدي محسن عباس لفتة ا | 50 | 50 | 35 | 44 | مل 
N |‏ | ال و ا 5 ا 25 ا و س 














سبون | النسبة المئوية 


برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


